WikipediA 


Wikang Kafa 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Kafa ay isang wikang sinasalita sa Ethiopia. 



Kafa 


Kafi noono 

Sinasalitang katutubo Ethiopia 

sa 


Rehiyon 

in Keffa Zone 

Mga katutubong 

830,000 (2007 

tagapagsalita 

census)M 

Pamilyang wika 

Afro-Asiatic 


- Omotie 


■ North 


■ Gonga 


■ Kafa-Shekkacho 


■ Kafa 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

kbr 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Ethiopia ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapaiawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Kafa&action=edit) nito. 


1. Ethiopia 2007 Census (http://www.csa.gov.et/index. php?option=com_rubberdoc&view=doc&id= 

264&format=raw&ltemid=521) Naka-arkibo (https://web.arehive.org/web/20101114004942/htt 
p://www.csa.gov.et/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=264&format=raw&ltemid= 

521) 2010-11-14 sa Waybaek Maehine. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Kafa&oldid=1578324" 


Huling pagbabago: 08:55, 8 Hulyo 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 

























